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36. Die Summe von zwei mehrwelligen Stromen.
Die Summe von zwei Sinusstromen ist wieder ein Sinusstrom. Die Summe von zwei mehrwelligen Stromen hat dagegen im all-gemeinen eine andere Kurvenform als jeder Teilstrom, weil die Ober-strome sich unter anderen Phasenwinkeln zusammensetzen als die •Grundwellen.
Sind z. B. die Grundwellen von zwei gleichgroBen Stromen von gleicher Kurvenform urn cp gegeneinander verschoben, die >uten Ober-wellen um a? 9, so werden die resultierenden Amplituden
COS * <P) '
1st etwa x<p = n oder einungerades Vielfaches von TT: so heben sich die beiden Oberwellen heraus. Fur <p = 60° ist die Summe der Grundwellen tjm =ilinV3, dagegen heben sich die dritten, neun-ten usf. Oberwellen fort, der Summenstrom nahert sich der Sinus-form mehr als die Teilstrome.
Ist hingegen K cp = 2 n oder ein Vielfaches davon, so ergeben die beiden Oberwellen die doppelte Amplitude. Fur <p = l2Q° ist •die Summe der Grundwellen i[m = ii9 die Summe der dritten Oberwellen i$m = 2i9m und ebenso fiir die neunten usf. Hier ist der Summenstrom starker verzerrt als die Teilstrome.
Das Verhaltnis des Oberstromes zum Grundstrom ist im Summen-
strom ebenso groB wie bei don gleichen Teilstromen, wenn <p = • -,     ist,
^ I -'-
worin z eine ganze Zahl ist. Denn dann ist cos x<p = cos (2 z n + cp) = cos 99. Zwei Strome von gleicher Kurvenform geben im all-gemeinen nur einen ahnlichen Strom, wenn <p — Q ist.
37. Stromverzerrung durch Selbstinduktion und Kapazitat.
Der   Ladestrom    eines   Kondensators    bei   einer   mehrwelligen Spannung
p = £(€(,„ sin K cot -f- ^x cos xcof)
1st                 i — C ~~^~ = co C £ (x aK cos ^ co t — H &x sin K co f) .
Civ
Die Oberwellen des Stromes erscheinen um so starker aus-gepragt als die der Spannung, je hoher ihre Frequenz ist. Fig. 68 zeigt die Oszillogramme des Ladestromes und der Spannung eines Kondensators.
Der Strom einer Drosselspule von der Induktivitat L wird hingegen, wenn der Ohmsche Widerstand vernachlassigt werden kann,
f = 1 Ldt= J- V f— ^ LJ          ayL't-i \      xd»    d^ Hierin istke in bezug auf CD kurz mit zk bezeichnet wird,
